DOKTOR NAUK TECHNICZNYCH, INZYNIER GÓRNICZY 


WITOLD 


BUDRYK 


rektor i profesor zwyezajny Akademii Górniczo-Hutniczej 
członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk 


b. wieloletni dziekan Wydziału Górniczego AGH, kierownik Katedry Aerologii i Hydro- 
mechaniki Górniczej AGH, kierownik Zakładu Mechaniki Górotworu PAN, przewodniczący 
Komitetu Górnictwa PAN, członek Państwowej Rady Górnictwa, członek Rady Naukowej 
Głównego Instytutu Górnictwa oraz członek szeregu Instytucji i Stowarzyszeń Naukowo- 
Technicznych, odznaczony Orderem Sztandar Pracy I Klasy, Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Najwyższym Odznaczeniem Górni- 
czym, „Zasłużony Górnik Polski Ludowej“, Medalem Wolności i Zwycięstwa, Medalem 
X-lecia i Złotą Odznaką Miasta Krakowa, laureat Państwowej Nagrody Naukowej I 
stopnia i Państwowej Nagrody II stopnia, laureat Nagrody Naukowej Miasta Krakowa 


zmarł w dniu 18-go listopada 1958 roku w Krakowie. 


Wyprowadzenie zwłok na cmentarz rakowicki odbędzie się w sobotę dnia 22 listopada 1958 r. 
o godzinie 10-tej z gmachu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Aleja Mickiewicza 30. 


W Zmarłym Nauka Polska traci Wybitnego Uczonego, Uczelnia Zasłużonego Profesora i Wy- 
chowawce, a młodzież oddanego Przyjaciela. 
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